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SECTION | 
INTRODUCTION 


1. Scope 


This manual lists spares and repair parts; special tools; 
special test, measurement, and diagnostic equipment 
(TMDE), and other special support equipment required 
for performance of organizational, direct support, and 
general support maintenance of the LA-387A. І 
authorizes the requisitioning and issue of spares and 
repair parts as indicated by the source and maintenance 
codes. 


2. General 


This Repair Parts and Special Tools List is divided into 
the following sections: 


a. Section I. Repair Parts List. A list of spares 
and repair parts authorized for use in the performance of 
maintenance. The list also includes parts which must be 
removed for replacement of the authorized parts. Parts 
lists are composed of functional groups in numeric 
sequence, with the parts in each group listed in figure 
and item number sequence. 


b. Section III. Special Tools List. Not applicable. 


с. Section ІМ. National Stock Number and Part 
Number Index. A list, in National Item identification 
number (NIIN) sequence, of all National stock numbers 
(NSN) appearing in the listings, followed by a list, in 
alphameric sequence, of all part numbers appearing in 
the listings. National stock numbers and part numbers 
are cross-referenced to each illustration figure and item 
number appearance. 


3. Explanation of Columns a. 
a. Illustration. This column is divided as follows: 


(1) Figure number. Indicates the figure 
number of the illustration on which the item is shown. 


(2) Пет number. Тһе number used to 
identify item called out in the illustration. 


b. Source, Maintenance, and Recoverability (SMR) 
Codes. 


(1) Source code. Source codes indicate the 
manner of acquiring support items for maintenance, 
repair, or overhaul of end items. Source codes are 
entered in the first and second positions of the Uniform 
SMR Code format as follows: 


Code Definition 
РА---Пет procured and stocked for anticipated or known 
usage. 


XD---A support item that is not stocked. When required, 
item will be procured through normal supply channels. 


NOTE 
Cannibalization or salvage may be 
used as a source of supply for any 
items source coded above except 
those coded XA and aircraft support 
items as restricted by AR 700-42. 


(2) Maintenance code. Maintenance codes 
are assigned to indicate the levels of maintenance 
authorized to USE and REPAIR support items. The 
maintenance codes are entered in the third and fourth 
positions of the Uniform SMR Code format as follows: 


(a) The maintenance code entered in 
the third position will indicate the lowest maintenance 
level authorized to remove, replace, and use the support 
item. The maintenance code entered in the third 
position will indicate one of the following levels ої 
maintenance: 


Code Application/Explanation 

O---Support item is removed, replaced, used at the 
organizational level. 

F---Support item is removed, replaced, used at the 
direct support level. 

H---Support item is removed, replaced, used at the 
general support level. 

D---Support items that are removed, replaced, used at 
depot, mobile depot, specialized repair activity only. 


(b) The maintenance code entered in 
the fourth position indicates whether the item is to be 


repaired and identifies the lowest maintenance level 
with the capability to perform complete repair (i.e., all 
authorized maintenance functions). This position will 
contain one of the following maintenance codes: 


Code Application/Explanation 
F---The lowest maintenance level capable of complete 
repair of the support item is the direct support level. 
D---The lowest maintenance level capable of complete 
repair of the support item is the depot level. 
Z---Nonreparable. No repair is authorized. 


(3) Recoverability code. Recoverability 
codes are assigned to support items to indicate the 
disposition action on unserviceable items. The 
recoverability code is entered in the fifth position of the 
Uniform SMR Code format as follows: 


Recoverability 

codes Definition 

Z---Nonreparable item. When unserviceable, condemn 
and dispose at the level indicated in position 8. 

F---Reparable item. When uneconomically reparable, 
condemn and dispose at the direct support level. 

D---Reparable item. When beyond lower level repair 
capability, return to depot. Condemnation and 
disposal not authorized below depot level. 

L---Reparable item. Repair, condemnation, and 
disposal not authorized below depot/specialized 
repair activity level. 


с. National Stock Number. Indicates the National 
stock number assigned to the item and will be used for 
requisitioning purposes. 


а. Part Number. Indicates the primary number 
used by the manufacturer (individual, company, firm, 
corporation, or Government activity), which controls the 
design and characteristics of the item by means of its 
engineering drawings, specifications, standards, and 
inspection requirements to identify an item or range of 
items. 


NOTE 
When a stock numbered item is 
requisitioned, the repair part 
received may have a different part 
number than the part being replaced. 


e. Federal Supply Code for Manufacturer (FSCM). 
The FSCM is a 5-digit numeric code listed in SB 708-42 
which is used to identify the manufacturer, distributor, or 
Government agency, etc. 
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f. Description. Indicates the Federal item name 
and, if required, a minimum description to identify the 
item. 


g. Unit of Measure (UIM). Indicates the standard 
of the basic quantity of the listed item as used in 
performing the actual maintenance function. This 
measure is expressed by a two-character alphabetical 
abbreviation (e.g., ea, in, pr, etc). When the unit of 
measure differs from the unit of issue, the lowest unit of 
issue that will satisfy the required units of measure will 
be requisitioned. 


h. Quantity Incorporated in Unit. Indicates the 
quantity of the item used in the breakout shown on the 
illustration figure, which is prepared for a functional 
group, subfunctional group, or an assembly. A "М" 
appearing in this column in lieu of a quantity indicates 
that no specific quantity is applicable, (e.g., shims, 
spacers, etc). 


4. Special Information 


The following publication pertains to the LA-387A and its 
components: 


TM 11-6760-242-15, Timer, Digital, Electronic LA-387A 


5. How to Locate Repair Parts 


a. When National stock number or part number is 
unknown. 


(1) First. Using the table of contents, 
determine the functional group within which the item 
belongs. This is necessary since illustrations аге 
prepared for functional groups and listings are divided 
into the same groups. 


(2) Second. Find the illustration covering the 
functional group to which the item belongs. 


(3) Third. Identify the item on the illustration 
and note the illustration figure and item number of the 
item. 


(4) Fourth. Using the Repair Parts Listing, 
find the figure and item number noted on the illustration. 


b. When National stock number or part number is 
known. 


(1) First. Using the Index of National Stock 
Numbers and Part Numbers, find the pertinent National 
stock number or part number. This index is in NIIN 


sequence followed by а list of part numbers іп 
alphameric sequence, cross-referenced to the 
illustration figure number and item number. 


(2 Second. After finding the figure and item 
number, locate the figure and item number in the repair 
parts list. 


6. Abbreviations 


Not applicable. 


(Next printed page is 4) 
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№2 МЗ 
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RACK MOUNTING KIT 
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Figure 1. Timer, Digital, Electronic, LA-387A. 
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SECTION II 


наж 
ІТЕМ 
NO. 


(3) (4) 


NATIONAL 
SMR STOCK PART 
CODE NUMBER NUMBER 


PDODD) 6625-00-071-1664 52331 
PAOZZ | 5995-00-995-9822| КН4147 
PAOFF | 5995-00-070-8747|10503-6001 
PAFFF | 4935-00-763-7304| 5233L44A 
1320-2110 
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(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


ROUP 00 TIMER,DIGITAL, ELECTRONIC,LA-3874 
COUNTER,ELECTRONIC ....................... : 
CABLE ASSEMBLY, POWE 

CABLE ASSEMBLY, RADI ...................... : 
RACK MOUNTING KIT 


TRANSIT CASE ....................................... à 
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FRONT VIEW 
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REAR VIEW 


EL3ED002 
Figure 2. Counter, Electronic HP5233L. 
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NATIONAL DESCRIPTION 
ІТЕМ| SMR STOCK PART 
NO. | CODE NUMBER NUMBER USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 01 COUNTER, ELECTRONIC HP5233L 
5355-00-767-9444 0370-0077 
5355-00-809-9329 0370-084 
6240-00-915-1133 599-121 LANP, CARTRIDGE 
5930-00-068-4530 351431А SWITCH, PUSH 
5935-00-897-9351| 30384-1 CONNECTOR,RECEPTACL 
5930-00-91 4-7330} 83054H SWITCH, TOGGLE 
5355-00-068-4558) 0370-0100 
5355-00-068-4551| 0370-1101 
5232183В COVER. READOUT 
5233Ld3A INSERT, READOUT 
5920-00-881-4636 342014 FUSEHOLDER,EXTRACTO 
5920-00-280-8342 АСС! FUSE.CARTRIDGE 
5930-00-050-5126 65100 SWITCH, SLIDE 
5920-00-918-7550 1400-0110 
5920-00-903-1847| GHNWL 
5970-00-995-2796 112 
5305-00-883-0633| М524617-11 
5310-00-184-8977| 4NS35338-98 
5961-00-892-3801| 1850-0038 
5355-00-022-6254 1400-0112 
5935-00-804-5144 30624-1 
5233LL6A 
5305-00-054-5639 М535233-5 SCREWNMACH{,'E 
MS35333-U03 WASHER,LOCK 
5310-00-938-2013 N535649-224 NUT, PLAIN.HEXAG ON 
71L20-1819 PLATEIDENT 
5930-00-768-3765 83050Е SWITCH, TOGGLE 
6625-00-068-4525 5233L16E CABLE ASSEMBLY 
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EL3ED003 


Figure 3. Counter, Electronic HP5233L, Modular Cabinet Parts. 


SECTION II ТМ 11-6760-242-24Р 


ИИТ 
NATIONAL DESCRIPTION 
ІТЕМ | SMR STOCK PART 
NO. | CODE NUMBER NUMBER 


5212A18 COVER,TOP 
5233L28 PANEL,REAR 
6625-00-491-1325| 5060-0729 FRAMES IDE 


5000-0729 COVER, SIDE 


662501-014-8071 | 5000-0050 STRIP,TRIM 


6625-00-903-0348| 5060-0767 FOOT ASSEMBLY, OSC 
6625-00-760-952L| 1490-0030 STAND,CABINET,TILT 
52L2A1C COVER.BOTTOM 


5233L2A PANEL,FRONT 


9/(10 blank) 
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ТОР VIEW EL3ED004 


Figure 4. Counter, Electronic HP5233L, Main Components Location (Sheet 1 of 2). 
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Figure 4. Counter, Electronic HP5233L, Main Components Location (Sheet 2 of 2). 
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шй ПАТИ 


ЕМ| SMR 


ІТ 
NO. 
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CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


PAFZZ | 5905-00-801-6998 


5905-00-116-2394 
5305-00-543-2778 
6625-00-961-9618 
5310-00-939-1063 
6625-00-911-7218 
5910-00-865-6308 
5955-00-920-7055 
5305-00-515-7219 
5310-00-271-4642 


6625-00-110-8131 


5910-00-827-1218 
6645-00-198-8448 


5310-00-939-1061 
5305-00-054-6651 


6625-00-911-7210 


6625-00-961-9619 


5305-00-763-6962 


5305-00-054-6654 


5310-00-880-5978 
6625-00-618-5976 
6625-00-110-8133 


(4) 


PART 
NUMBER 


RCO7GF621J 
KCO7GF5L1J 
5М535233-36 
5212А65С 
NS35335-71 
5233L1108 
05232-6009 
5232A65D 
5233L 12A 
503-000D2PO-33R 
5232А69А 
М535233-17 
8942-3 
М535649-44 
52331120 
52331658 
6-32Х5-16 
J5212-201L 


30D106G025BB2DSM 56289 


5233L168 
05233-6003 
M535333-104 
MS35233-27 
33-112 
5233L838 
05232-6010 
05212-6016 
52331107А 
М535200-24 
5212L83A 
MS35216-27 
5233L6A 
5233L12B 
2580-0003 
2510-0050 
2510-0046 
251-005.) 
М555795-807 
523,3198 
5233L65C 
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(6) 


DESCRIPTION 


RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 


SCREW, MACHINE 


COMPONENT BOARD 


WASHER,LOCK 
GUIDE,TIME BASE 
DIVIDER ASSY 


BRACKET.CONNECTOR.......................... 
TIME BASE DRIVER AS 


SCREW,MACHINE 
SUPPORT,PANEL 


CAPACITOR, FIXED, ELE 


WIRING HARNESS 


DRIVER ASSEMBLY TIN 


WASHER,LOCK 
SCREW,MACHINE 
WASHER, NM 


READOUT,COUNTER. 
CIRCUIT CARD ASSEMB 
CIRCUIT CARD ASSEMB 


BAR,READOUT 
SCREW,MACHINE 


SUPPORT.READOUT 
96906] SCREW.MACHINE 
SHIELD,AMPLIFIER 
BRACKET,AMPLIFIER 
NUT,PLAIN,ASSEMBLED 
SCREW ASSEM,WASHER 
| SCREW ASSEM, WASHER 
SCREW ASSEM,WASHER 


WASHER,FLAT 


SWITCH ASSEMBLY,ATT 
DIFFERENTIAL AMP AS 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 
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ILLUSTRATION 
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ITEM; SMR 
NO. | CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6625-00-110-8134 


6625-00-110-8139 
5910-00-930-5404 
5910-00-871-8454 
5910-00-877-8151 
5935-00-885-8598 
6645-00-198-8449 
6625-00-968-0378 
5950-00-931-3744 
5910-00-961-4204 


4130-00-131-5818 
4140-00-484-1131 
5305-00-054-5654 
6105-00-059-7996 


6625-00-968-0377 


5935-00-972-9464 
5935-00-998-1845 
5905-00-681-8822 
5910-00-809-5484 
5935-00-068-4546 


5905-00-494-5086 


5910-00-958-5384 
5905-00-279-3506 
5910-00-916-0331 
5930-00-067-7346 
5905-00-691-0195 
5910-00-852-2666 
5305-00-054-6657 


6645-00-198-8450 


(4) 


РАВТ 
NUMBER 


5233L65F 
MS35233-54 
MS35335-73 
9100-0170 
1520-0003 
D34154DFP 
D32443DFP 
133-32-10-013 
5233L65D 
5212A65E 
92201 
36C219ACDH 
5212A478 
MS35335-72 
5212A128 
WCPC1513 
3160-0035 
MS35233-20 
35060-6 
5233110A 
5212A65D 
52336C 
91-6915-1500-00 
91-6918-L500-00 
RC07GF274J 
5C13CSCML 
80-6912-5100-00 
MF7CL504F 
2100-0366 
5233L12E 
01170-0044 
RC20GF332J 


DM16F102G0300WV4CR 


3100-0366 
RC7OGF562J 
RDM15EL2LG3C 
M535233-33 
M535649-64 
5232L83A 
5233L65C 


(6) 
DESCRIPTION 


TRIGGER AMP ASSEMBL 
SCREW, MACHINE 
WASHER,LOCK 

POWER, TRANSFORMER 
RETAINER,CAPACITOR 
CAPACITOR, ELCTLT 
CAPACITOR, FIXED, ELE 
SOCKET,PLUG-IN ELEC 
POWER SUPPLY TIMER 
ELECTRONIC SUBASSEM 
COIL,RF 
CAPACITOR,FXD,CER 
SPACER,FILTER 
WASHER,LOCK 
BRACKET,FAN 


FILTERT,AIR COND ................. 


FAN,AXIAL 
SCREW,MACHINE 
MOTOR.ALTERNATING C 
GUIDE,READOUT 
ELECTRONIC SUBASSEM 
SHIELD, OSCILLATOR 
CONNECTOR, RECEPTACL 
CONNECTOR 
RESISTOR,FIXED.COMP 
CAPACITOR,FXD,CER 
CONNECTOR, RECEPTAC 
RESISTOR,FXD FILM 
RESISTOR VARIABLE,N 
BRACKET,RESISTOR 
CAPACITOR, FIXED,PLA 
RESISTOR,FIXED,CONP 
CAPACITOR,FXD,NIC 
SWITCH,ROTARY 
RESISTOR, FIXED COMP 
CAPACITUR,FXD,NICA 
SCREW,MACHINE 
NUT,PLAIN, HEXAGON 
HOLDER.COUNTER. 
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(о) (3) (4) (6) 
ILLUSTRATION 


NATIONAL DESCRIPTION 
ITEM; SMR STOCK PART 
NO. | CODE NUMBER NUMBER USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


5305-00-948-4038| MS35275-232 SCREW,MACHINE 
5233L47A SUPPORT,READOUT 
5310-00-045-5203| MS15795-905 WASHER,FLAT 
5935-00-478-3338| 1065-1 CONNECTOR, RCPT,ELEC 
XB04176-12 BUSHING, INSULATOR 
5905-00-686-3358| RCO7GF393J RESISTOR, FIXED, COMP 
5905-00-683-2238| RCO7GF103J RESISTOR,FIXED, COMP 
5905-00-962-4722| 2100-0318 RESISTOR, VARIABLE,N 
2GCAB2 SHIELD,SWITCH 
MP3000M3 POST,BINDING 
5233L41A INSULATOR,COVER 
5305-00-958-5453| М$35190-236 SCREW,MACHINE 
5232A12A BRACKET, TERMINAL. 
5905-00-682-4100| RCO7GF622J RESISTOR, FIXED,COMP 
MS35190-23J SCREW,MACHINE 
MS20450C6-16 RIVET, TUSULAR 
5233L1A CHASSIS, ELEC.EQPT 
5910-00-994-7744| RDM19FLO2G3C CAPACITOR,FIXED,MIC 
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NOTE: FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATION 
PREFIX WITH All, А12,А13, А14, А15, OR AIG. 
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Figure 5. Divider Assemblies All, A12, A13, A14, A15 and A16. 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 
ITEM 
NO. 


(2) 


SMR 
CODE 


(3) 
NATIONAL 


STOCK 
NUMBER 


5910-00-914-2606 
5910-00-776-8913 
5910-00-774-7294 
5910-00-914-2604 
5910-00-852-2656 


5910-00-914-4732 


5961-00-954-91 82 
5961-00-988-7630 
5905-00-686-9997 
5905-00-683-2246 
5905-00-683-2238 
5905-00-682-4098 
5905-00-683-2239 
5905-00-831-6134 
5905-00-681-8853 


5905-00-683-2236 


(4) 


PART 
NUMBER 


RDM15F111J3C 
RDM15F131J3C 
RDM15F151J3C 
RDM15F241J3C 
RDM15F20J3C 
RDM5F39LJ3C 
5C5081CML 
1910-0016 
1850-0062 
RCO7GF682J 
RCO7GF473J 
RCO7GF103J 
RCO7GF392J 
RCO7GF201J 
RCO7GF822J 
RCO7GF683J 


RCO7GF391J 
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TM 11-6760-242-24P 
(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE | U/M|UNIT 


GROUP 0101 DIVIDER ASSEMBLIES (A11, 
A12, A13, A14, A15, A16) 


CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FXD, MICA 
CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FXD, CER 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
TRANSISTOR 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR 

RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 


ТМ 11-6760-242-24Р 


БО ЭГ 
“სიტ 2. 


= 
т 
ж 


о jon 
а mm 
an 


EA A 
о 
+ 


No (ВЕ do тя ҮШІ 
DES. | МО ЇЕ» NO CS NO. 


о 
D 


CR6 


oloio [о log 
ი | о ი |-— мт 
an 
2 
ლ 
E 


(დ) о 
თ თ 


لت د ناتسن نتا 
о‏ 
ж‏ 

Е 


МОТЕ: FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATION 
PREFIX WITH A25. 


EL3E D007 


Figure 6. Gate Control Assembly A25. 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


EM| SMR 


IT 
NO. 


CODE 


(3) 
NATIONAL 


STOCK 
NUMBER 


5910-00-914-4732 
5910-00-852-2656 
5961-00-954-9182 


5961-00-978-7468 


5961-00-988-7630 
5961-00-729-1279 
5961-00-872-0882 
5905-00-935-8468 
5905-00-683-2246 
5905-00-687-0002 
5905-00-686-5998 
5905-00-808-6135 
5905-00-687-0000 
5905-00-721-0597 
5905-00-683-2238 
5905-00-723-5251 
5905-00-686-3903 
5905-00-279-3503 
5905-00-681-8822 
5905-00-686-3131 
5905-00-110-0368 


5905-00-686-3838 


(4) 


PART 


NUMBER 


RDM15F11J3C 


RDM15F391J3C 


RDM15F201J3C 


1910-0016 


1901-0025 


A9ANE2E 


1850-0062 


2N169A 


1850-0040 


C32-2201J 


RCO7GF473J 


RCO7GF223J 


RC07GF472J 


RC07GF270J 


RCO7GF183J 


RCO7GF243J 


RCO7GF103J 


RC07GF222J 


RCO7GF333J 


RC20GF682J 


RC07GF274J 


RC07GF334J 


RC07GF104J 


RC07GF273J 


(6) 
DESCRIPTION 


TM 11-6760-242-24P 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 0102 GATE CONTROL ASSEMBL 


(A25) 


CAPACITOR, FXD, MICA 


CAPACITOR, FIXED, MIC 


CAPACITOR, FIXED, MIC 


SEMICONDUCTOR DEVIC 


SEMICONDUCTOR DEVIC 


LAMP, GLOW 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 


RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, СОМР...................... : 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP. 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 


ТМ 11-6760-242-24Р 


LES 
(67 | § Co ЕЕ ЛЕЛ е LES jme] es СЗС I || 


NOTE: FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATION 
PREFIX WITH A26 


EL3ED008 
Figure 7. Sample Rate Control Assembly A26. 
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SECTION II 


ILLUSTRATION 
NATIONAL DESCRIPTION 
ІТЕМ | SMR 
NO. | CODE 


TM 11-6760-242-24P 


STOCK PART 


NUMBER NUMBER USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 0103 SAMPLE RATE CONTROL 
ASSEMBLY(A26) 


NNNNNN 


7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 


5910-00-686-1110 


5910-00-914-4732 


5910-00-916-0331 


5910-00-021-7069 
5910-00-948-6461 
5910-00-719-4370 
5961-00-978-7468 
5961-00-954-9182 
5961-00-912-5679 
5961-00-812-0882 
5961-00-988-7630 
5961-00-837-1757 
5905-00-195-6453 
5905-00-681-5969 
5905-00-683-2246 
5905-00-683-2238 
5905-00-279-3503 
5905-00-808-6135 
5905-00-681-8818 
5905-00-721-0597 
5905-00-683-2236 
5905-00-723-5251 
5905-00-686-3798 
5905-00-686-9994 
5905-00-195-6806 
5905-00-681-8853 
5905-00-686-5998 
5905-00-691-0195 


RDM15F471J3S 
5C5081CML 
1500685X903582DY 
RDM15F391J3C 
01-4-500PF 
DM16F102G0300- 
WV4CR 
30D506G025CC2DS 
30D206G050CC2DS 
192Р33292РТ5 
1901-0025 
1910-0016 
1902-0223 
1850-0040 
1150-0062 
2N388A 
RC20GF562J 
RC07GF332J 
RCO7GF473J 
RCO7GFO13J 
RC20GF682J 
RCO7GF270J 
RCO7GF153J 
RCO7GF243J 
RCO7GF391J 
RC07GF222J 
RC07GF272J 
RC07GF122J 
RC20GF102J 
RCO7GF683J 
RCO7GF472J 
RCO7GF562J 
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CAPACITOR, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FXD, CER 
CAPACITOR, ELCTLT 


CAPACITOR, FIXED, МІС........................ ; 


САРАСІТОВ, FXD, CER 
CAPACITOR, FXD, MICA 


САРАСІТОВ, FIXED, ELE 
CAPACITOR, ELCTLT 
CAPACITOR, FIXED, PLA 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 


SEMICONDUCTOR DEVIC...................... : 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, СОМР...................... : 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP ..................... : 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP. ...................... 
RESISTOR, FIXED, COMP ...................... 3 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, СОМР...................... š 


— о N ა... 


ეგააა № а на ча По نت‎ По عا‎ до  — GUI Дъ P = = = 


ТМ 11-6760-242-24Р 


CI0 


Ышая 


"I 


| 38 


39,40 


27721177 
Им _ 7 


27 EL3EDOO9 


Figure 8. Decimal Board Assemblies A20, A21, A22, А23 and А24. 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 
ITEM 
NO. 


оо моол + © D ~ 


8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 


SMR 
CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-00-075-9238 
5910-00-257-0227 


5910-00-069-0362 
5910-00-544-6742 
5910-00-406-4320 
5910-00-914-4730 
5910-00-902-2577 
5910-00-774-7294 
5900-00-176-8913 
5961-00-978-7468 
5961-00-954-9182 
6240-00-089-5104 
5960-00-069-2440 
5961-00-520-5292 
5905-00-254-9201 
5905-00-682-3593 
5905-00-681-8855 
5905-00-682-4101 
5905-00-800-0179 
5905-00-683-2246 
5905-00-682-4098 
5905-00-682-4107 
5905-00-110-0388 
5905-00-682-4097 
5905-00-831-6134 
5905-00-683-2238 
5905-00-681-8853 
5905-00-686-3370 
6625-00-936-5979 
6625-00-920-2260 


4935-00-452-2183 
5305-00-054-5649 
5935-00-728-5210 
5305-00-054-6651 


(4) 


PART 
NUMBER 


RDM15E390J3C 
RDM15C220J5C 
RDM15E820J3C 
RDM15E470J5C 
RDM1SF18BJ3C 
RDM15F910J3C 
RDM15E680J3C 
RDMIBF141G3C 
RDMIBFI51J3C 
RDMH5F131J3C 
1901-0025 
1910-0016 

А016 

NL5991 
5080-0060 
RC20GF473J 
0845-0001 
RC07GF394J 
RCO7GF752J 
RCO7GF563J 
RCO7GF473J 
RC07GF392J 
RCO7GF181J 
RCO7GF104J 
RC07GF302J 
RCO7GF822J 
RCO7GF103J 
RCO7GF683J 
RCO7GF202J 
1990-0009 
5212A83H 
0905-0051 
0905-0043 
05212-0011 
5212A83C 
MS35233-15 
5212L83C 
MS35233-27 
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(6) 
DESCRIPTION 


TM 11-6760-242-24P 


GROUP 0104 DECIMAL BOARD ASSEM- 
BLIES (A20, A21, A22, A23, A24) 


CAPACITOR, FXD, MICA 
CAPACITOR, FXD, MICA 
CAPACITOR, FXD, MICA 


CAPACITOR, ЕХО, MICA......................... : 


САРАСІТОВ, FXD, MICA 
CAPACITOR, FXD, MICA 
CAPACITOR, FIXED, MIC 


CAPACITOR, FIXED, MIC........................ 4 


САРАСІТОВ, FIXED, МІС 
САРАСІТОВ, FIXED, МІС 


SEMICONDUCTOR DEVIC ..................... ; 


SEMICONDUCTOR DEVIC 


LAMP, GLOW -- . 
ELECTRON TUBE ................................... 3 


TRANSISTOR 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR NETWORK, Е1....................... : 
RESISTOR, FIXED, СОМР...................... 3 
RESISTOR, FIXED, СОМР...................... : 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP ...................... : 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR ა“ : 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, СОМР...................... 3 
RESISTOR, FIXED, COMP. ...................... 


PLATE, PHOTOCONDUCTO 


BLOCK, PHOTOCONDUCTO .................. : 


FELT, MECHANICAL, PRE 
SEAL, RUBBER ROUND $ 


SHIELD, PHOTOPLATE, Т........................ 
СОМЕН uniuuentebreueit pibus : 
SCREW, MACHINE ................................ ; 


SOCKET, ELECTRICAL 
SCREW, MACHINE 


о საა ას საადი. 


со со + — со - со 


= 
> 


Уы... ni о о Го P P OO 


SECTION II 
(6) 


ILLUSTRATION 
NATIONAL DESCRIPTION 
ITEM; SMR STOCK PART 
NO. | CODE NUMBER NUMBER 


MS35233-34 
PAFZZ | 5310-00-184-8977| MS35338-98 


39 


40 
41 | PAFZZ | 5305-00-550-5001] М5535233-12 


24/(25 blank) 


TM 11-6760-242-24P 


ТМ 11-6760-242-24Р 


NOTE: FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATION 
PREFIX WITH #9. 


EL3EDOIO 


Figure 9. Oscillator, Radio Frequency A9. 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


EM| SMR 


IT 
NO. 


© © мо თ со; 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-00-776-8913 


5910-00-948-6461 


5910-00-968-0339 
5910-00-852-2656 
5961-00-954-9182 
5950-00-593-5241 
5961-00-955-7708 
5905-00-686-9994 
5905-00-686-3198 
5905-00-682-4098 
5905-00-681-9969 
5905-00-686-3128 
5905-00-682-4099 
5905-00-686-3119 
5905-00-721-0597 
5905-00-831-6134 
5905-00-683-7724 
5905-00-683-7723 
5905-00-102-8022 
5905-00-494-5068 
5905-00-279-2551 
5905-00-802-6730 
5905-00-686-5996 
5905-00-494-4622 


(4) 


PART 
NUMBER 


RDM4SF131J3C 
RCM35E103F300V 
RDM16F102J35 
5C13CML 


300206G050CC20SM 


5C5081CML 
RDM19F152G3C 
1042 
RDM15F201J3C 
1910-0016 
3100-15-101 
1853-0009 
RCO7GF122J 
RCO7GF272J 
RC07GF392J 
RC07GF332J 
RCO7GF113J 
RCO7GF432J 
RCO7GF132J 
RCO7GF243J 
RCO7GF822J 
RCO7GF242J 
RCO7GF152J 
MF07C1802G 
MF07C7500G 
RC32GF242J 
RC07GF470J 
RCO7GF821J 
RC32GF182J 


27/(28 blank) 


(6) 
DESCRIPTION 


TM 11-6760-242-24P 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 0105 OSCILLATOR, RADIO 
FREQUENCY (A9) 


CAPACITOR, FIXED, МС 
CAPACITOR, FXD, MICA 
CAPACITOR, FXD, MICA 


CAPACITOR, ЕХО, CER ......................... : 
CAPACITOR, ЕІСТІТ ............................. А 


САРАСІТОВ, ЕХО, CER 
САРАСІТОВ, ЕХО, МІСА 
САРАСІТОВ, FIXED, PLA 


CAPACITOR, FIXED, MIC........................ ; 


SEMICONDUCTOR DEVIC 


COIL, RADIO FREQUEN ........................ : 


TRANSISTOR 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP. 


RESISTOR, FIXED, COMP ..................... 3 
RESISTOR, FIXED, COMP ..................... : 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR 


RESISTOR, FIXED, COMP ..................... : 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, FILM......................... : 


RESISTOR, FXD, FILM 


RESISTOR, FIXED, COMP ..................... : 
RESISTOR, FIXED, COMP ..................... 3 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FXD, CMPSN 


dda ა ა ა Сю а.а D о EA — — — Où — N — а = 


ТМ 11-6760-242-24Р 


EET, 


чии 


y 
Г R45] © 
е e 
Rato 1 / C 
cie | 2(8621CI C | 
ста гав о) С 
09)-Э ва 6 20 
(ЛЕН 
=з 841 TO š 
| CI! lo 


Ө 
roses 


| - ара Ди ШИШ 


| 

11 

) NOTE: FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATIONS, 
PREFIX WITH, А19 


42 


EL3EDO ІІ 


Figure 10. Decimal Counter Assembly A19 (Sheet 1 of 2). 
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ТМ 11-6760-242-24Р 


DOCA 
та не Ді fre 


|4 | თვ, o | яғ | з | вы | го | ав | 27 | 


92 | 5 [omo] з | es Гэв [sel 20 || rse | за | 
ეა ИЕЛЕ ГА 
CEE ЛЕН СС 


Ts |] НӨ 


EL3ED026 
Figure 10. Decimal Counter Assembly A19 (Sheet 2 of 2). 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


EM| SMR 


IT 
NO. 


оо со + © D ~ 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-00-982-8391 
5910-00-069-0362 


59L0-00-785-6994 
5910-00-883-6281 


5961-00-978-7468 
5961-00-965-5917 
6240-00-089-5104 
5960-00-069-2440 
5961-00-987-4700 
5905-00-254-9201 
5905-00-682-3593 
5905-00-681-8855 
5905-00-800-0179 


5905-00-772-5396 


5905-00-752-3186 
5905-00-683-7721 
5905-00-682-4098 
5905-00-687-0000 
5905-00-120-9154 
5905-00-682-4083 
5905-00-110-0388 
5905-00-681-6462 
5905-00-805-9714 
5905-00-800-8063 
5905-00-686-3838 
5905-00-726-4413 
5905-00-682-4097 
5905-00-686-3358 


6625-00-920-2260 


4935-00-452-2183 


(4) 


PART 
NUMBER 


RDM15C70JSC 
RDM15E470J5C 
RDM15L111LJ3C 
801-012Ү55202Н 
RDM15E560J3C 
RDM15E270J3C 
EDM15E390J3C 
1901-0025 
1901-0040 

A016 

NL5991 
1853-0034 
RC20GF473J 
0845-001 
RCO7GF394J 
RCO7GF563J 
C32-1801J 
C5-2201J 
C5-2701J 
RCO7GF163J 
RC07GF101J 
RC07GF392J 
RC07GF183J 
RCO1GF471J 
RCO7GF111J 
RCO7GF104J 
RCO7GF102J 
RCO7GF362J 
RCO7GF112J 
RCO7GF273J 
RCO7GFI23J 
RC07GF302J 
RCO7GF393J 
1900-0009 
5212A83H 
0905-0051 
0905-0043 
05212-0010 
5212А83С 
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(6) 
DESCRIPTION 


TM 11-6760-242-24P 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 0106 DECIMAL COUNTER 
ASSEMBLY (A19) 


CAPACITOR, FIXED, МІС........................ : 
CAPACITOR, ЕХО, MICA ........................ А 


САРАСПОН, ЕХО, МСА 
САРАСІТОВ, ЕХО, CER 
САРАСПОН, ЕХО, МСА 
САРАСІТОВ, FIXED, МІС 
САРАСІТОВ, FXD, MICA 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 


LAMP, GLOW 


ELECTRON TUBE ................................... : 


TRANSISTOR 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, NETWORK, FI ..................... : 
RESISTOR, FIXED, COMP ..................... : 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FXD, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FXD, FILM 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP ..................... : 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP ..................... : 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
PHOTOCONDUCTOR 

LOCK, PHOTOCONDUCTO 
FELT, MECHANICAL, PRE 


SEAL, RUBBER ROUND 5 ..................... 3 
SHIELD, PHOTOPLATE .......................... : 


——— = = = = = — = — о G Бо ГО E Оо го со сл + N 00 ~ — — со — ٥ G 00 ٥ — G о — ого 


SECTION II ТМ 11-6760-242-24Р 


(2) (3) (4) (6) 
ILLUSTRATION 
NATIONAL DESCRIPTION 
ITEM| SMR STOCK PART 
NO. | CODE NUMBER NUMBER 


PAFZZ | 5305-00-054-5649| MS35233-L5 SCREW, MACHINE ................................ Е 
PAFZZ | 5935-00-728-5210| 5212L83C SOCKET, ELECTRICAL 
MS35223-27 SCREW, MACHINE 


MS35223-34 SCREW, MACHINE 


PAFZZ | 5310-00-184-8971| MS35338-98 WASHER, LOCK 


32/(33 blank) 


ТМ 11-6760-242-24Р 


de 
Les | з Це e foro] o Ve | n | ме | is [nes | 17 Jess] 19 | наз) п | 
E E СС СС СИЕ [паа] ٥١ 1 ٩٩۵ е [nee 


| 
| > | 04 | ю [ar | іт | те is Les | 21 | нео 
CE شه سه‎ 09. 10: пе 18 БЛЕЯ изо п ва ве БЕЛЕМ 
коня своя 1٢ ЛЕЛ ТЕЛЕН ЕЗІ 


NOTE: FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATION 


TH AIO. 
PREFIX WI AIO EL3EDOI2 


Figure 11. Divider Assembly A10. 
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SECTION II ТМ 11-6760-242-24Р 


ILLUSTRATION 
NATIONAL DESCRIPTION 
ITEM; SMR 
NO. | CODE 


STOCK 
NUMBER 


PART 
NUMBER 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


5910-00-774-7319 
5910-00-852-2987 
5910-00-914-4730 


5910-00-852-2657 
5961-00-965-5917 
5961-00-987-4700 
5905-00-686-3838 
5905-00-978-5048 
5905-00-426-1129 
5905-00-683-2238 
5905-00-68 1 -9969 
5905-00-68 1 -0002 
5905-00-835-1635 
5905-00-682-408 3 
5905-00-68 1-6462 


5905-00-726-4413 
5905-00-755-8389 
5905-00-802-6730 
5905-00-800-0179 
5905-00-682-4097 
5905-00-683-2235 


RDM15E560J3C 
RDM15E820J3C 
5C5081CML 
801-000Y55202M 
RDM15E300J35 
RDM15E680J3C 
RDM15F313J3C 
RDM15F101G3C 
1901-0040 
1853-0034 
RCO7GF273J 
C5-1000J 
C5-1801J 
RCO7GF103J 
RCOTGF332J 
RCO7GF223J 
RCO7GF620J 
RC07GF111J 
RC07GF102J 
C5-2701J 
RCO7GF123J 
RC01GF220J 
RC07GF470J 
RCO7GF563J 
RC01GF302J 
RCO7GF680J 
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GROUP 0107 DIVIDER ASSEMBLY (A10) 


CAPACITOR, ЕХО, МІСА......................... А 


САРАСІТОВ, ЕХО, MICA 


CAPACITOR, ЕХО, СЕР.......................... : 
CAPACITOR, ЕХО, СЕР.......................... : 


САРАСІТОВ, FXD, MICA 
САРАСІТОВ, FIXED, MIC 
CAPACITOR, FXD, MICA 
CAPACITOR, FIXED, MIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 


TRANSISTOR 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP. 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FXD, FILM 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, СОМР...................... 3 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


ათთა — Q oo — — № N — — — O1 CO 


ასა სსა ما‎ = = од > G 02 > 


ТМ 11-6760-242-24Р 


NOTE:FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATION 
PREFIX WITH МА. 


EL 3EDOI3 


Figure 12. Cable Assembly, Special W4. 
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SECTION II 


ILLUSTRATION 
NATIONAL 
ІТЕМ| SMR STOCK 
NO. | CODE NUMBER 


5935-00-043-4067 


(4) 


PART 
NUMBER 


57-40500-375 
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TM 11-6760-242-24P 
(6) (7) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 0108 CABLE ASSEMBLY, 
SPECIAL (W4) 
02660] CONNECTOR, RECEPTACL EA| 1 


ТМ 11-6760-242-24Р 


RT 


XA 
5 C8 


FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATION 


NOTE 
PREFIX WITH М5 


EL SEDOI4 
Figure 13. Wiring Harness W5. 
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SECTION II ТМ 11-6760-242-24Р 


(2) (3) (а) (6) 
ILLUSTRATION 


NATIONAL DESCRIPTION 
ITEM; SMR STOCK PART 
NO. | CODE NUMBER NUMBER USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 0109 WIRING HARNESS (W5) 


= 


5905-00-279-2518| RC20GF434J RESISTOR,FIXED,COMP 
5930-00-487-8342| 3100-0369 SWITCH,ROTARY 
5305-00-054-5649| MS35233-15 SCREW,MACHINE 
05245-4002 HOOD,ELEC CONNECTOR 
64-20-6 CONNECTOR,RCPT,ELEC 
5905-00-686-9996| RC07GF821J RESISTOR,FIXED,COMP 
5905-00-682-4105| RC07GF224J RESISTOR,FIXED,COMP 
GA8-2PF CAPACITOR,ELCTLT 
5905-00-686-3838| RC07GF273J RESISTOR,FIXED,COMP 
5930-00-487-8339| 3100-0368 SWITCH,ROTARY 


с со N O Q + C N 


EN 
о 
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ТМ 11-6760-242-24Р 


NOTE: FOR COMPLETE REFERENCE 
DESIGNATION PREFIX WITH W6 OR W7 EL3EDOIS 


Figure 14. Cable Assemblies, Special W6, W7. 
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SECTION II 


ILLUSTRATION 


ITEM 
NO. 


NATIONAL 
SMR STOCK PART 
CODE NUMBER NUMBER 


8120-004L 

12592-2 
PAFZZ | 5935-00-020-9408| 12593-1 
PAFZZ | 5935-00-988-7758| 30375-1 
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TM 11-6760-242-24P 
(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 0110 CABLE ASSEMBLIES, 
SPECIAL (W6, W7) 


CABLE.RF 

NUT,CLAP 
CONTACT,ELECTRICAL 
CONNECTOR,ELECTRICA 


ТМ 11-6760-242-24Р 


SU DANS A 
5) کنا‎ | 
РА [A | 


ЭШ 


d 
АМА T 
| | ДУ 


LEFT SIDE 


١ 11 раг 1 اډ دا اد‎ ха зе د‎ 
шт. га? 
ARA ECSRCE ЕЗЕНЕ ҒАС ЫЙ 
AA КТ لف د‎ р ი. 
Egeo s ЕИ! 


Figure 15. Switch Assemblies A3, A4. 
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NOTE: FOR 
COMPLETE 
REFERENCE 
DESIGNATION 
PREFIX WITH 
АЗ OR А4. 


EL3EDOIG 


SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 
ITEM 
NO. 


о со N O сл + о N + 


И чай 
~ თ сл > о N — о 


SMR 
CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-00-078-1950 
5910-00-920-0475 


5910-00-923-0529 


5910-00-069-0362 


5905-00-192-0390 
5905-00-279-1868 


5905-00-944-0729 


5930-00-222-6125 


(4) 


PART 
NUMBER 


RDM15F301F3C 
RDM15C240J3S 
GA8-2PF 
RDM15F821G3S 
RDM15F20J3C 
RDM16F102J3S 
RDM15E470J5C 
C5-1201J 
RC20GF105J 
RC20GF115J 
C5-1200J 
C5-1102J 
C5-1203J 
C5-1002J 
C5-5102J 
C5-1103J 
3100-0367 
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TM 11-6760-242-24P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE | U/M|UNIT 


GROUP 0111 SWITCH ASSEMBLIES 
(A3,A4) 
CAPACITOR,FXD,MICA 
CAPACITOR,FXD,MIC 
CAPACITOR, ELCTLT 
CAPACITOR.FIXED,MIC 
CAPACITOR,FXD,MICA 
CAPACITOR,FXD,MICA 
CAPACITOR,FXD,MICA 
RESISTOR,FXD,FILM 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FXD,FILM 
RESISTOR,FXD,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FXD,FILM 
SWITCH,ROTARY 


ТМ 11 6760-242-24Р 


МОТЕ: FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATION PREFIX WITH А17 


EL3EDOI7 


Figure 16. Driver, Time Base A17. 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


EM| SMR 


IT 
NO. 


о со N O сл + о N + 


тіс Guo Sak. “ы CES “ы VE tb за xk 
о со N O Q + о ГМ + o 


CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-00-809-5484 


5910-00-774-7319 


5961-00-954-9182 
5961-00-989-6700 
5961-00-988-7630 
5905-00-727-8001 
5905-00-683-2238 
5905-00-190-8881 
5905-00-68 1 -6462 
5905-00-802-6730 
5905-00-801-6998 
5905-00-141-0592 
5905-00-682-4109 
5905-00-686-3368 
5905-00-681-8822 
5905-00-686-3798 
5905-00-683-7723 


(4) 


PART 
NUMBER 


5C13CSCML 
RDM15E6805 
RDM15E820J3C 
5C50B1CML 
1910-0016 
2N2048 
1850-0062 
RC07GF681J 
RC07GF103J 
RC20GF182J 
RCO7GF102J 
RC07GF470J 
RCO7GF621J 
RC20GF 122J 
RCO7GF561J 
RCO7GF203J 
RCO7GF274J 
RCO7GF272J 
RC07GF152J 
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TM 11-6760-242-24P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 0112 DRIVER,TIME BASE (A17) 


CAPACITOR,FXD,CER 
CAPACITOR,FXD,MICA 
CAPACITOR,FXD,MICA 
CAPACITOR,FXD,CER 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP . 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR.FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 


ТМ 11-6760-242-24Р 


NOTE: FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATION 
PREFIX WITH A2. 


EL3EDOI8 


Figure 17. Decimal Point Assembly, A2. 
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SECTION II 


(1) (2) 
ILLUSTRATION 
ITEM| SMR 
NO. | CODE 


17 1 | XDFZZ 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


(4) 


PART 
NUMBER 


A9ANE2E 


17 2 | PAFZZ | 5905-00-686-3356| RCO7GF823J 


ТМ 11-6760-242-24Р 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


ТМ 11-6760-242-24Р 


FIX WITH А! 


COMPLETE REFERENCE DESIGNATION PRE 


NOTE: FOR 


EL3EDOI9 


Figure 18. Power Supply A1. 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


EM| SMR 


IT 
NO. 


с со N O сл + C г 


о 


CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5961-00-951-1505 
5961-00-494-5084 
5961-00-752-6121 
5961-00-955-7708 
5961-00-988-7630 


5905-00-802-6730 


5905-00-279-2549 
5905-00-686-5997 
5905-00-190-6887 
5905-00-686-3368 
5905-00-279-1757 
5905-00-801-6998 
5905-00-494-5085 
5905-00-683-7723 
5905-00-727-8001 
5905-00-801-6444 


(4) 


PART 
NUMBER 


C30D106G025BB2DS 


H 
150D476X9035S2 
1901-0028 
1902-0051 
1902-0036 
1853-0009 
1850-0062 
FPS39R0J 
С42-18В0К 
RC07GF470J 
FP40240J 
RC32GF133J 
RCO7GF682J 
RC20GF202J 
RCO7GF203J 
RC20GF152J 
RCO7GF621J 
2100-0367 
RCO7GF152J 
RC07GF681J 
RC07GF911J 
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TM 11-6760-242-24P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 0114 POWER SUPPLY (A1) 


CAPACITOR,ELCTLT 


CAPACITOR,ELCTLT 
SEMICONOUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
RESISTOR,FXD,FILM 
RESISTOR,FXD,FILM 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FXD,FILM 
RESISTOR,FIXED, COMP 
RESISTOR,FIXED, COMP 
RESISTOR,FIXED, COMP 
RESISTOR,FIXED, COMP 
RESISTOR,FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, VARIABLE,N 
RESISTOR,FIXED, COMP 
RESISTOR,FIXED,CONP 
RESISTOR,FIXED, COMP 


ТМ 11-6760-242-24Р 


NOTE: FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATION 
PREFIX WITH #5 OR А6. 
: ELSEDO20 


Figure 19. Differential Amplifier Assemblies A5, A6. 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 
ITEM 
NO. 


о со N O сл + о N >= 


D po мо = - а а а а а “а a 
N = о O O М O о + оп - о 


SMR 
CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-00-772-6728 
5910-00-914-2606 
5961-00-965-5917 
5961-00-912-3099 
5961-00-826-0799 
5961-01-010-5794 
5961-00-774-7289 
5961-00-990-5369 


5905-00-426-7129 


5905-00-927-5464 


5905-00-857-6439 


5905-00-889-0201 


(4) 


PART 
NUMBER 


50D685X9035B2DY 
RDM15F221F3C 
RDM15F111J3C 
1901-0040 
1902-0048 
2N1304 
1854-0014 
1853-0003 
1854-0003 
C5-2402J 
C5-1801J 
C5-1301J 
C5-3901J 
C5-2702J 
C5-3303J 
F5C2493F 
C5-1601J 
C5-1502J 
C5-6800J 
C5-2001J 
C5-5101J 
RCO7GF2R7J 
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TM 11-6760-242-24P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 0115 DIFFERENTIAL AMPLIFIER 
ASSEMBLIES (A5,A6) 


CAPACITOR,ELCTLT 
CAPACITOR,FXD,MICA 
CAPACITOR,FIXED,MIC 
SEMICONDUCTCR DEVIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
TRANSISTOR 
ТВАМУ5ТОРВ,ОЏАГ..............................-. . 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FXD, FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FXD, FILM 
RESISTOR,FXD, FILM 
RESISTOR,FXD, FIL 
RESISTOR,FXD, FILM 
RESISTOR,FXD,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FXD,FILM 
RESISTOR, FIXED,COMP 


ТМ 11-6760-242-24Р 


NOTE: FOR COMPLETE REFERENCE 


DESIGNATION PREFIX WITH 


А? OR #8 


EL3EDO?I 


Figure 20. Trigger Amplifier Assemblies A7, A8. 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATION 


EM| SMR 


IT 
NO. 


о со N O Q + о N + 


e) nie "äech سل‎ ыдыс” шы وک‎ 
~ თ сл + о М — o 


CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-00-809-5484 
5910-00-776-8913 


5910-00-923-0529 
5961-00-954-9182 
5961-00-918-7468 
5950-00-593-5241 
5961-00-990-5369 
5961-00-989-6700 
5961-00-826-0799 
5905-00-313-6209 
5905-00-466-1370 


5905-00-444-6488 
5905-00-279-1887 
5905-00-103-7339 
5905-00-683-7720 


(4) 


PART 
NUMBER 


5C13CSCML 
RDM15FL131J3C 
RDM15F501F3C 
RDM15F821G3C 
1910-0016 
1901-0025 
3100-15-101 
1854-0003 
2N2048 

2N1304 
C5-2000J 
C5-3301J 
C15-1001J 
C5-3602J 
RC20GF430J 
C5-4701J 
RC07GF510J 
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TM 11-6760-242-24P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 0116 TRIGGER AMIPLIFIER 
ASSEMBLIES (A7,A8) 


CAPACITOR,FXD,CER 
CAPACITOR.FIXED,MIC 
CAPACITOR,FXD,MICA 
CAPACITORMFIXED,MIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
SEMICONDUCTCR DEVIC 
8 COIL,RADIO FREQUEN 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FXD,FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,FILM 
RESISTOR,FIXED,COMP 


ТМ 11-6760-242-24Р 


ВЕЕ КЕМ REF ITEM ПЕЕ ან" ВЕЕ NEM 
DES. |NO. 
с Елін ІСТЕН ლლ ოთ 


МОТЕ: FORCOM М en REFERENCE DESIGNATION 


EL3ED022 


Figure 21. Driver Assembly A18. 
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SECTION II 


ILLUSTRATION 
NATIONAL DESCRIPTION 
ІТЕМ | SMR STOCK PART 
NO. | CODE NUMBER NUMBER 


TM 11-6760-242-24P 


USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


о со N O Q + о N + 


A A 
= о 


5910-00-809-5484 
5910-00-914-4730 
5961-00-954-9182 


5961-00-989-6700 
5905-00-686-3122 
5905-00-683-2238 
5905-00-190-8881 
5905-00-681-6462 
5905-00-802-6730 
5905-00-686-3356 


5C13CSCML 
RDM15E680J3C 
1910-0016 
A9ANE2E 
2N2048 
RC07GF301J 
RCO7GF103J 
RC20GF182J 
RCO7GF102J 
RC07GF470J 
RCO7GF823J 


GROUP 0117 DRIVER ASSEMBLY (A18) 


CAPACITOR.FXD,CER 
CAPACITOR,FIXED,MIC 
SEMICONDUCTOR DEVIC 
LAMP,GLOW 
TRANSISTOR 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 
RESISTOR,FIXED,COMP 


SECTION II ТМ 11-6760-242-24Р 
(6) 


ILLUSTRATION 
NATIONAL DESCRIPTION 
ІТЕМ| SMR STOCK PART 
NO. | CODE NUMBER NUMBER 


1320-2111-2 
1320-2111-1 


22 1 | XDDZZ 
22 2 | XDDZZ 


ТМ 11 -6760-242-24Р 


Sy 
«ალა 
ШУДЫ ІП 


თუში 
È CELL 
با‎ А DE, > SS 
7 "ობი 
аб 


NOTE:FOR COMPLETE REFERENCE DESIGNATION, 
PREFIX WITH W2 OR W3. 


EL3ED024 


Figure 23. Cable Assemblies, Special Purpose W2, W3. 
58 


SECTION II ТМ 11-6760-242-24Р 


(о) (3) (4) (6) 
ILLUSTRATION 


NATIONAL DESCRIPTION 
ІТЕМ| SMR STOCK PART 
NO. | CODE NUMBER NUMBER USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


ROUP 03 CABLE ASSEMBLIES, SPECIAL РОВРФЗЕ 
(W2,W3) 


5935-00-931-0445 CONNECTOR,ELECTRICA 

5310-00-937-0650 WASHER,FLAT 
NUT,CONNECTOR 

5935-00-937-4421 RETAINER, ELECTRICAL 

5330-00-973-8288 PACKING,PREFORMED 

5970-00-933-4603 INSULATOR, CONNECTOR. 

5935-00-931-0451 CONNECTOR,ELECTRICA 
BUSHING 


D D D D D D D D 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


ТМ 11-6760-242-24Р 


EL3EDO25 


Figure 24. Kit, Rack Mounting. 


60 


SECTION II 


ШЕ ПАТЫН 
ІТЕМ| SMR 
МО. | СООЕ 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


(4) 


PART 
NUMBER 


5212-4001 


PAFZZ | 6625-00-823-3193| 5060-0050 
PAFZZ | 6625-00-850-2241| 5060-0049 


ТМ 11-6760-242-24Р 


(6) 
DESCRIPTION 
USABLE ON CODE | U/M| UNIT 


GROUP 04 KIT,RACK MOUNTING 


28480| STRIP.FILLER 
28480| EXTENDER CARD.ELECT 
28480| CIRCUIT CARD ASSEMB 


SECTION IV NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX TM11-6760-242-24P 
NOTE: LATEST NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER ASSIGNMENTS ARE INCLUDED AT END OF 


INDEX 

Figure Item Figure Item 
Stock Number No. No. Stock Number No. No. 
5935-00-020-9408 14 3 5905-00-494-5085 18 18 
5355-00-022-6254 2 20 5905-00-494-5086 4 69 
5910-00-027-7069 7 7 5305-00-515-7219 4 12 
5935-00-043-4067 12 1 5961-00-520-5292 8 15 
5310-00-045-5203 4 83 5305-00-543-2778 4 3 
5930-00-050-5126 2 13 5305-00-550-5001 8 41 
5305-00-054-5639 2 23 5950-00-593-5241 9 11 
5305-00-054-5649 8 36 5950-00-593-5241 20 7 
5305-00-054-5649 10 40 5905-00-681-6462 10 27 
5305-00-054-5649 13 3 5905-00-681-6462 11 19 
5305-00-054-5654 4 58 5905-00-681-6462 16 11 
5305-00-054-6651 4 23 5905-00-681-6462 21 9 
5305-00-054-6651 8 38 5905-00-681-8818 7 22 
5305-00-054-6654 4 31 5905-00-681-8822 4 65 
5305-00-054-6657 4 77 5905-00-681-8822 6 21 
6105-00-059-7996 4 59 5905-00-681-8822 16 17 
5930-00-067-7346 4 74 5905-00-681-8853 5 16 
6625-00-068-4525 2 28 5905-00-681-8853 7 29 
5930-00-068-4530 2 4 5905-00-681-8853 8 28 
5935-00-068-4546 4 67 5905-00-681-8855 8 18 
5355-00-068-4557 2 8 5905-00-681-8855 10 15 
5355-00-068-4558 2 7 5905-00-681-9969 7 17 
5960-00-069-2440 8 14 5905-00-681-9969 9 16 
5960-00-069-2440 10 11 5905-00-681-9969 11 15 
5995-00-070-8747 1 3 5905-00-682-3593 8 17 
6240-00-089-5104 8 13 5905-00-682-3593 10 14 
6240-00-089-5104 10 10 5905-00-682-4083 10 25 
5905-00-102-8022 9 24 5905-00-682-4083 11 18 
5905-00-103-7339 20 16 5905-00-682-4097 8 25 
5905-00-110-0388 6 23 5905-00-682-4097 10 32 
5905-00-110-0368 8 24 5905-00-682-4097 11 25 
5905-00-110-0388 10 26 5905-00-682-4098 5 13 
6625-00-110-8131 4 16 5905-00-682-4098 8 22 
6625-00-110-8133 4 40 5905-00-682-4098 9 15 
6625-00-110-8134 4 41 5905-00-682-4098 10 22 
6625-00-110-8139 4 44 5905-00-682-4099 9 18 
5905-00-116-2394 4 2 5905-00-682-4100 4 94 
5905-00-120-9154 10 24 5905-00-682-4101 8 19 
5905-00-141-0592 16 14 5905-00-682-4105 13 7 
5310-00-184-8977 2 18 5905-00-682-4107 8 23 
5310-00-184-8977 8 40 5905-00-682-4109 16 15 
5310-00-184-8977 10 44 5905-00-683-2235 11 26 
5905-00-190-8881 16 10 5905-00-683-2236 5 17 
5905-00-190-8881 21 8 5905-00-683-2236 7 24 
5905-00-190-8887 18 14 5905-00-683-2238 4 87 
5905-00-192-0390 15 9 5905-00-683-2238 5 12 
5905-00-195-6453 7 16 5905-00-683-2238 6 17 
5905-00-195-6806 7 28 5905-00-683-2238 7 19 
6645-00-198-8448 4 21 5905-00-683-2238 8 27 
6645-00-198-8449 4 49 5905-00-683-2238 11 14 
6645-00-198-8450 4 80 5905-00-683-2238 16 9 
5930-00-222-6125 15 17 5905-00-683-2238 21 7 
5905-00-254-9201 8 16 5905-00-683-2239 5 14 
5905-00-254-9201 10 13 5905-00-683-2246 5 11 
5310-00-271-4642 4 14 5905-00-683-2246 6 11 
5905-00-279-1757 18 16 5905-00-683-2246 7 18 
5905-00-279-1868 15 10 5905-00-683-2246 8 21 
5905-00-279-1887 20 15 5905-00-683-7720 20 17 
5905-00-279-2518 13 1 5905-00-683-7721 10 21 
5905-00-279-2549 18 12 5905-00-683-7723 9 23 
5905-00-279-2551 9 26 5905-00-683-7723 16 19 
5905-00-279-3503 6 20 5905-00-683-7723 18 19 
5905-00-279-3503 7 20 5905-00-683-7724 9 22 
5905-00-279-3506 4 72 5905-00-686-3119 9 19 
5920-00-280-8342 2 12 5905-00-686-3122 21 6 
5905-00-313-6209 20 11 5905-00-686-3128 9 17 
5910-00-406-4320 8 6 5905-00-686-3131 6 22 
5905-00-426-7129 11 13 5905-00-686-3356 17 2 
5905-00-426-7129 19 11 5905-00-686-3356 21 11 
5905-00-444-6488 20 14 5905-00-686-3358 4 86 
4935-00-452-2183 8 35 5905-00-686-3358 10 33 
4935-00-452-2183 10 39 5905-00-686-3368 16 16 
5905-00-466-1370 20 12 5905-00-686-3368 18 15 
5935-00-478-3338 4 84 5905-00-686-3370 8 29 
4140-00-484-1137 4 57 5905-00-686-3798 7 26 
5930-00-487-8339 13 10 5905-00-686-3798 9 14 
5930-00-487-8342 13 2 5905-00-686-3798 16 18 
6625-00-491-1325 3 3 5905-00-686-3838 6 24 
5905-00-494-5068 9 25 5905-00-686-3838 10 30 
5961-00-494-5084 18 4 5905-00-686-3838 11 11 
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SECTION IV NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX TM11-6760-242-24P 


Figure Item Figure Item 
Stock Number No. No. Stock Number No. No. 
5905-00-686-3838 13 9 5910-00-871-8454 4 46 
5905-00-686-3903 6 19 5961-00-872-0882 6 9 
5910-00-686-7110 7 1 5961-00-872-0882 7 13 
5905-00-686-9994 7 27 5910-00-877-8151 4 47 
5905-00-686-5994 9 13 5310-00-880-5978 4 38 
5905-00-686-9996 9 28 5920-00-881-4636 2 11 
5905-00-686-9996 13 6 5910-00-883-6281 10 6 
5905-00-686-9997 5 10 5935-00-885-8598 4 48 
5905-00-686-5997 18 13 5905-00-889-0201 19 22 
5905-00-686-5998 6 13 5961-00-892-3801 2 19 
5905-00-686-9998 7 30 5935-00-897-9351 2 5 
5905-00-687-0000 6 15 5910-00-902-2577 8 8 
5905-00-687-0000 10 23 6625-00-903-0348 3 6 
5905-00-687-0002 6 12 5920-00-903-1847 2 15 
5905-00-687-0002 11 16 6625-00-911-7210 4 26 
5905-00-691-0195 4 75 6625-00-911-7218 4 7 
5905-00-691-0195 7 31 5961-00-912-3059 19 5 
5910-00-719-4370 7 9 5961-00-912-5679 7 1 
5905-00-721-0597 6 16 5910-00-914-2604 5 
5905-00-721-0551 7 23 5910-00-914-2606 5 
5905-00-721-0597 9 20 5910-00-914-2606 19 
5905-00-723-5251 6 18 5910-00-914-4730 8 
5905-00-723-5251 7 25 5910-00-914-4730 11 
5905-00-726-4413 10 31 5910-00-914-4730 21 
5905-00-726-4413 11 21 5910-00-914-4732 5 
5905-00-727-8001 5910-00-914-4732 6 
5905-00-727-8001 5910-00-914-4732 7 
5935-00-728-5210 5930-00-914-7330 2 
5935-00-728-5210 6240-00-915-1133 2 
5961-00-729-1279 5920-00-518-7550 2 1 
5905-00-752-3186 5910-00-920-0475 15 
5961-00-752-6121 6625-00-920-2260 8 


5905-00-755-8389 
6625-00-760-9521 
5305-00-763-6962 
5355-00-767-9444 
5930-00-768-3765 
5905-00-772-5396 
5961-00-774-7289 
5910-00-774-7294 
5910-00-776-8913 
5910-00-776-8913 
5910-00-776-8913 
5910-00-776-8913 
5910-00-789-6994 
5905-00-800-0179 
5905-00-800-0179 
5905-00-800-0179 
5905-00-800-8063 
5905-00-801-6444 
5905-00-801-6998 
5905-00-801-6998 
5905-00-801-6998 
5905-00-802-6730 
5905-00-802-6730 
5905-00-802-6730 
5905-00-802-6730 
5905-00-802-6730 
5935-00-804-5144 
5905-00-805-9714 
5905-00-808-6135 
5905-00-808-6135 
5355-00-809-9329 
6625-00-823-3193 
5961-00-826-0799 
5961-00-826-0799 
5910-00-827-1218 
5905-00-831-6134 
5905-00-831-6134 
5905-00-831-6134 
5905-00-835-1635 
5961-00-837-1757 
6625-00-850-2241 
5910-00-852-2656 
5910-00-852-2656 
5910-00-852-2656 
5910-00-852-2657 
5910-00-852-2987 
5905-00-857-6439 
5910-00-865-6308 


6625-00-920-2260 
5955-00-920-7055 
5910-00-923-0529 
5910-00-923-0529 
5905-00-927-5464 
5910-00-930-5404 
5935-00-931-0445 
5935-00-931-0451 
5970-00-933-4603 
5905-00-935-8468 
6625-00-936-5974 
5310-00-937-0650 
5935-00-937-4421 
5310-00-938-2013 
5310-00-939-1061 
5310-00-939-1063 
5905-00-944-0729 
5305-00-948-4038 
5910-00-948-6461 
5910-00-948-6461 
5961-00-951-1505 
5961-00-954-9182 
5961-00-954-9182 
5961-00-954-9182 
5961-00-954-9182 
5961-00-954-9182 
5961-00-954-9182 
5961-00-954-9182 
5961-00-954-9182 
5961-00-955-7708 
5961-00-955-7708 
5910-00-558-5384 
5305-00-958-5453 
5910-00-961-4204 
6625-00-961-9619 
5905-00-962-4722 
5961-00-965-5917 
5961-00-965-5917 
5961-00-965-5917 
5910-00-968-0339 
6625-00-568-0377 
6625-00-968-0378 
5935-00-972-9464 
5330-00-973-8288 
5905-00-978-5048 
5961-00-978-7468 
5961-00-978-7468 
5961-00-978-7468 
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SECTION IV NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX TM 11-6760-242-24P 


Figure Item Figure Item 
Stock Number No. No. Stock Number No. No. 
5961-00-978-7468 10 8 5961-00-989-6700 16 6 
5961-00-978-7468 20 6 5961-00-989-6700 20 9 
5910-00-982-8391 10 1 5961-00-989-6700 21 5 
5961-00-987-4700 10 12 5961-00-990-5369 19 9 
5961-00-987-4700 11 10 5961-00-990-5369 20 8 
5961-00-988-7630 5 9 5910-00-994-7744 4 98 
5961-00-988-7630 6 7 5970-00-995-2796 2 16 
5961-00-988-7630 7 14 5995-00-995-9822 1 2 
5961-00-988-7630 16 7 5935-00-998-1845 4 64 
5961-00-988-7630 18 7 5961-01-010-5794 19 7 
5935-00-988-7758 14 4 6625-01-014-8071 3 5 
PART FIG. ITEM PART FIG. ITEM 
NUMBER FSCM NO. NO. NUMBER FSCM NO. NO. 
AGCI 71400 2 12 MS35223-27 96906 10 42 
А1016 74276 8 13 М535223-34 96906 10 43 
А016 74276 10 10 М535233-12 96906 8 41 
A9ANE2E 08806 6 6 М535233-15 96906 а 36 
A9ANE2E 08806 17 1 MS35233-15 96906 10 40 
A9ANE2E 08806 21 4 MS35233-15 96906 13 3 
C300D106GO25BB2DSM 56289 18 1 MS35233-17 96906 4 12 
C32-1801, 16299 OLO 17 MS35233-20 96906 4 58 
С32-2201.) 16299 6 10 М535233-27 96906 4 23 
C42-18ROK 16299 18 9 MS35233-27 96906 8 38 
C5-1000J 16299 11 12 MS35233-33 96906 4 77 
C5-1001J 16299 20 13 MS35233-34 96906 B 39 
C5-1002J 16299 15 14 MS35233-36 96906 4 3 
C5-1102J 16299 15 12 MS35233-5 96906 2 23 
C5-1103J 16299 15 16 MS35233-54 96906 4 42 
C5-1200J 16299 15 11 MS35275-232 96906 4 81 
C5-1201J 16299 15 8 MS35333-U03 96906 2 24 
C5-1203J 16299 15 13 MS35333-104 96906 4 22 
C5-1301J 16299 19 12 MS35335-71 96906 4 5 
C5-1502J 16299 19 18 MS35335-72 96906 4 54 
C5-1601J 16299 19 17 MS35335-73 96906 4 43 
C5-1801J 16299 11 13 MS35338-98 96906 2 18 
C5-1801J 16299 19 ti М535338-98 96906 8 40 
C5-2GOOJ 16299 20 11 MS35338-98 96906 10 44 
C5-2001J 14674 19 20 MS35649-224 96906 2 25 
C5-2201J 16299 10 18 MS35649-44 96906 4 14 
C5-2402J 16299 19 10 MS35649-664 96906 4 78 
C5-2701J 16299 10 19 NL5991 83761 8 14 
C5-2701J 16299 11 20 NL5991 83781 10 11 
C5-2102J 16299 19 14 RCM35E103F300V 00863 9 2 
C5-3301J 16299 20 12 RCO7CF101J 81349 10 21 
C5-3303J 16299 19 15 RCO7GF102J 81349 10 27 
C5-3602J 16299 20 14 RCO7GF102J 81349 11 19 
С5-3901Ј 16299 19 13 RCO7GF102J 81349 16 11 
C5-4701J 16299 20 16 RCO7GF102J 81349 21 9 
C5-5101J 16299 19 21 RCO7GF103J 81349 4 87 
C5-5102J 16299 15 15 RCO7GFO103J 81349 5 12 
C5-6800J 14674 19 19 RCO7GF103J 81349 6 L7 
DM16FIO2GO300WV4CR 72136 4 73 RCO7GFO103J 81349 7 19 
DM16FI02GO300WV4CR 72136 7 6 RCO7GFO103J 81349 8 27 
01-4-5000PF 04222 7 5 RCO7GFO103J 813649 11 14 
0324430FP 56289 4 47 RCO7GF103J 81349 16 9 
0341540FP 56289 4 46 RCO7GF103J 81349 21 7 
EDMS15E390J3C 00853 10 7 RC07GF104J 81349 6 23 
FPS39ROJ 16299 18 8 RCO7GF104J 81349 8 24 
FP40240J 16299 18 11 RCO7GFO104J 813649 10 26 
FSC2493F 17017 19 16 RCO7GFIIJ 81349 10 25 
GA8-2PF 78488 13 8 RCO7GF111J 81349 11 18 
GA8-ZPF 18488 15 3 RCO7GF112J 81349 10 29 
GMW[ 71400 2 15 RCO7GF113J 81349 9 17 
RCO7GF122J 81349 7 27 
KH4141 70903 1 2 RCO7GF122J 81349 9 13 
МЕО07С18020 19101 9 24 RC07GF123J 81349 10 31 
MF07C7500G 19701 9 25 RCO7GFI23J 81349 11 21 
MF7CL504F 19701 4 68 RC7OGFI32J 81349 9 19 
MP3000M3 00866 4 90 RCO7GF152J 81349 9 23 
М515795-807 96906 4 38 RCO7GFISZJ 81349 16 19 
MS15795-905 96906 4 83 RCO7GFL52J 81349 18 19 
MS20450C6-16 96906 4 96 RCO7GFI53J 81349 7 22 
MS24611-1L 96906 2 17 RCO7GF163J 81349 10 20 
MS35190-23J 96906 4 95 RCO7GF181J 81349 8 23 
MS35190-236 96906 4 92 RCO7GF183J 81349 6 15 
MS35200-24 96906 4, 29 RCO7GF183J 81349 10 23 
MS35216-27 96906 4 31 RCO7GF2R7J 81349 19 22 
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SECTION IV NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX TM 11-6760-242-24P 


PART FIG. ITEM PART FIG. ITEM 
NUMBER FSCM NO. мо. NUMBER FSCM NO. NO. 
RCO7GF200J 81349 5 14 RCO7CF752J 81349 8 19 
RCO7GF202J d1349 8 29 RCO7GF821J 81349 9 28 
RCO7GF203J 81349 16 16 RCO7GF821J 81349 13 6 
RCO7GF203J 81349 18 15 RCO7GF822J 81349 5 15 
RCO7GF220J 81349 11 22 RCO7GF822J 81349 8 26 
RCO7GF222J 81349 6 la RCO7GF822J 81349 9 21 
RCO7GF222J 81349 7 25 RCO7GF823J 81349 17 2 
RCU7GF223J 81349 6 12 RCO7GF823J 81349 21 11 
RCO7GF223J 81349 11 16 RCO7GF911J 81349 18 21 
RC07GF224J 81349 13 7 RC20GFIO2J 81349 7 28 
RCOUGF242J 81349 9 22 RC20GF105J 81349 [5 9 
RC07GF243J 81349 6 16 RC20GF115J 81349 15 10 
RC07GFZ43J 81349 7 23 RC20GF122J 81349 16 14 
RCO7GF243J 81349 9 20 RC20GF152J 81349 18 16 
RCU7GF2070J 81349 6 14 RC20GF182J 81349 16 10 
RCU7GF270J 81349 7 21 RCZOGF182J 81349 21 8 
RC07GF272J 81349 7 26 RC20GF202J 81349 18 14 
RC07GF272J 81349 9 14 RC20GF332J 81349 4 72 
RCO7GF212J 81349 16 18 RC20GF430J 81349 20 15 
RCO7GF273J 81349 6 24 RC20GF434J 81349 13 1 
RCO7GF273J 81349 10 30 RC20GF473J 81349 8 16 
RCO7GF273J 81349 11 11 RC20GF473J 81349 10 13 
RCO7GF273J 81349 13 9 RC20GF562J 81349 7 16 
RC07GF274J 01349 4 65 RC20GF682J 81349 6 20 
RCO7GF274J 81349 6 21 RC20GF682J 81349 7 20 
RCO7GF274J 81349 16 17 RC32GF133J 81349 18 12 
RCO7GF301J 81349 21 6 RC32GF182J 81349 9 29 
RCO7GF302J 81349 8 25 RC32GF242J 81349 9 26 
RC07GF302J 81349 10 32 
RCO7GF302J 81349 11 25 RDM15CI170JSC 12136 10 1 
RCO7GF332J 81349 7 17 RDM15C240J3S 00853 15 2 
RCO7GF332J 81349 9 16 RDM15E270J3C 00853 10 6 
RCO7GF332J 81349 11 15 RDM15E300J3S 00853 11 5 
RCO7GF333J 81349 6 19 ROM15E390J3C 00853 8 1 
RC07GF334J 81349 6 22 RDMI5E470J5C 00853 15 7 
RCO7GF362J 81349 10 28 ROM15E470J5C 08853 8 4 
RCO7GF391J 81349 5 17 RDMIE470J5C 08853 10 2 
RCO7GF391J 81349 7 24 RDMISE560J3C 00853 10 5 
RCO7GF392J 81349 5 13 RDM15E560J3C 00853 11 1 
RCO7GF392J d1349 8 22 RDMISE680J3C 00853 8 7 
RC07GF392J 81349 9 15 RDM5ISE680J3C 00853 11 6 
RCO7GF392J 81349 10 22 RDM15E680J3C 00853 21 2 
RCO7GF393J 81349 4 86 RDM15E685 00853 16 2 
RC07GF393J 81349 10 33 RDM15E820J3C 00853 8 3 
RCO7GF394J 81349 8 18 RDMISE820J3C 00853 11 2 
RC07GF3S4J 81349 10 15 ROMISE820J3C 00853 16 3 
RCU1GF432J 81349 9 18 RDM1SFIOIG3C 00853 11 8 
RC07GF470J 81349 9 27 RDMISFI1J3C 00853 6 1 
RCO7GF470J 81349 11 23 RDML5FILIJ3C 00853 5 1 
RC07GF470J 81349 16 12 RDM15F111J3C 00853 19 3 
RCO7GF470J 81349 18 10 ROM1SFI21G3C 00853 4 76 
RCO7GF470J 81349 21 10 RDMISF131J3C 00853 5 2 
RCO7GF471J 81349 10 24 RDM15F131J3C 00853 8 10 
RCO7GF472J 81349 6 13 RDM15F131J3C 00853 9 1 
RC07GF472J 81349 1 30 RDM1SF131J3C 00853 20 2 
RC07GF413J 81349 5 11 RDM15F14/G3C 00853 8 8 
RC07GF413J 81349 6 11 RDM1SFS1J3C 00853 8 9 
RCOOGF473J 81349 7 18 RDMISFI51J3C 80053 5 3 
RC07GF473J 81349 8 21 ROMISFL81J3C 00853 8 5 
RCO7GFSIOJ 81349 20 17 RDM15F20J3C 00853 15 5 
RCO7GF511J 81349 4 2 ROM15F20J3C 00853 5 5 
RCO7GF561J 81349 16 15 RDM15F201J3C 00853 6 3 
RCO7GF562J 81349 4 75 ROMISF201J3C 00853 9 9 
RCOZGF562J 81349 7 31 RDM15F22LF3C 00853 19 2 
RCO7GFS63J 81349 8 20 RDM15F241J3C 00853 5 4 
RCO7GF563J 81349 10 16 RDMISF301F3C 00853 [5 1 
RC07GF563J 81369 11 24 RDM15F313J3C 00853 11 7 
RCO7GF620J 81349 11 17 RDM1SF391J3C 00853 5 6 
RCO7GF621J 81349 4 1 RDM15F391J3C 00853 6 2 
RCO7GF621J 81349 16 13 RDM15F391J3C 00853 1 4 
RCOOGF621J 81349 18 17 RDM15F471J3S 00853 7 1 
RCO7GF622J 81349 4 94 ROMISF501F3C 00853 20 3 
RCO7GF680J 81349 11 26 RDM1SF821G3S 00853 15 4 
RCO7GF68lJ 81349 16 8 RDM15F821G3S 00853 20 4 
RCO7GF68lJ 81349 18 20 RDM15F910J3C 00853 8 6 
RCOOGF682J 81349 5 10 RDMI51111J3C 00853 10 3 
RCO7GF682J 81349 18 13 RDOM16F102J3S 00853 9 3 
RCO7GF683J 81349 5 16 ROM16FIOZJ35 00853 15 6 
RCO7GF683J 81349 7 29 RDO19F102G3C 00853 4 98 
RCO7GF683J 81349 8 28 RDM19FL52G3C 00853 9 7 


65 


SECTION IV NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX TM 11-6760-242-24P 


PART FIG. ITEM PART FIG. ITEM 
NUMBER FSCM NO. NO. NUMBER FSCM NO. NO. 
WCPC7513 94330 4 56 2N1304 80131 20 10 
X804176-12 98291 4 85 2М69А 80131 6 8 
0170-0044 28480 4 71 2М2048 8013: 16 6 
0370-0077 28480 2 1 2М2048 80131 20 9 
0370-0084 28480 2 2 2М2048 80131 21 5 
0370-0100 28480 2 7 2М388А 80131 Z 15 
0370-0101 28480 2 8 2053-6 95712 23 2 
05212-001U 28480 10 38 2100-0318 28480 4 88 
05212-0011 28480 8 34 2100-0366 28480 4 69 
05212-2011 28480 4 18 2100-0361 28480 18 18 
05212-6016 28480 4 27 2510-0046 28480 4 36 
05232-6009 28480 4 7 2510-005J 28480 4 37 
05232-6010 28480 4 26 2510-0050 28490 4 35 
05233-6003 28480 4 21 2580-0003 28480 4 34 
05245-4002 28480 13 4 2624-2 95712 23 6 
0845-0001 28480 8 17 2626-4 95712 23 7 
C845-0001 28480 10 14 3S143LA 82389 2 4 
0905-0043 28480 8 33 300106G02588205M 56289 4 19 
0905-0043 28480 10 37 300206G050CC20D5M 56289 7 8 
0905-0051 28480 8 32 300206G050CC205M 56289 9 5 
0905-0051 28480 10 36 300506G025CC205M 56289 7 7 
1042 09134 9 8 303175-1 95712 14 4 
10503-6001 28480 1 3 30384-1 95712 2 5 
1065-1 87930 4 84 30624-1- 95712 2 21 
112 16037 2 16 3100-0366 28480 4 74 
12592-2 95712 14 2 3100-0367 28480 15 17 
12593-1 95712 14 ვ 3LC0-0368 28480 13 10 
12638-3 95712 23 1 3100-0369 28480 13 2 
1320-2110 11871 1 5 3100-15-101 99848 9 11 
1320-2111-1 11871 22 2 3100-15-101 99848 20 7 
1320-2111-2 11871 22 1 3160-0035 28480 4 57 
133-32-10-013 71785 4 48 33-112 73734 4 24 
14С00-010 28480 2 14 342014 75915 2 11 
1400-0112 28480 2 20 35060-6 73793 4 59 
1490-0030 28480 3 7 З6С219АСОН 56289 4 52 
15000476Х903552 56289 18 2 5CISCSCML 56289 4 66 
1500685XS035820Y 56289 7 3 5CISCSCML 56289 16 1 
1520-0003 28480 4 45 5CISCSCML 56289 20 1 
1850-0038 28480 2 19 5CISCSCML 56289 21 1 
1850-0040 28480 6 9 5C13CML 56289 9 4 
1850-0040 28480 7 13 5C5081CML 56289 5 1 
1850-0062 28480 5 9 5C5OBICML 56289 1 2 
1850-0062 28480 6 7 SC50B1CML 56289 9 6 
1850-0062 28480 7 14 5C5081CML 56289 11 3 
1850-0062 28480 16 7. 5C50B1CML 56289 16 4 
1850-0062 28480 18 7 50D665X9035B2DY 56289 19 1 
1853-0003 28480 19 8 5000-0050 28480 3 5 
1853-0009 28480 9 12 5000-0129 28480 3 4 
1853-0009 28480 18 6 503-000D2PO-33R 72982 4 10 
1853-0034 28480 10 12 5060-0049 28480 24 3 
1853-0034 28480 11 10 5060-0050 28480 24 2 
1854-0003 28480 19 9 5060-0729 28480 3 3 
1854-0003 28485 20 8 5060-0767 28480 3 6 
1854-0014 28480 19 7 5080-0060 28480 8 15 
1900-0009 28480 10 34 5212-4001 28480 24 1 
1901-0025 28480 6 5 5212А18 28480 3 1 
1901-0025 28480 7 10 5212А1С 28480 3 8 
1901-0025 28480 8 11 52124128 28480 4 55 
1901-0025 28480 10 8 52124418 28480 4 53 
1901-0025 28480 20 6 5212А65С 28480 4 4 
1901-0028 28480 18 3 52L2A650 28480 4 61 
1901-0040 28480 10 9 5212A65E 28480 4 50 
[901-0040 28480 li 9 5212A83C 28480 8 35 
1901-0040 28480 19 4 5212A83C 28480 10 39 
1902-0036 25480 18 5 5212A83H 28480 8 31 
1902-0048 28480 19 5 5212A83H 28480 10 35 
1902-0051 28480 18 4 5212L83A 28480 4 30 
1902-0223 28480 7 12 5212L83C 28480 8 31 
1910-0016 28480 5 8 5212L83C 28480 10 41 
1910-0016 28480 6 4 5232A12A 28480 4 93 
1910-0016 28480 7 11 5232A650 28480 4 8 
1910-0016 28480 8 12 5232A69A 28480 4 11 
1910-0016 28480 9 10 5232L83A 28480 4 19 
1910-0016 28480 16 5 5232L838 28480 2 9 
1910-0016 28480 20 5 5233L1A 28480 4 97 
1910-0016 28480 21 3 5233L101A 28480 4 28 
192Р33292РТ5 56289 7 9 5233L110A 28480 4 60 
1996-0009 28480 8 30 523311108 28480 4 6 
2GCA8Z 71450 4 89 5233L12A 28480 4 9 
2N1304 80131 19 6 5233L128 28480 4 33 
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SECTION IV NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX TM 11-6760-242-24P 


PART FIG. ITEM PART FIG. ITEM 
NUMBER FSCM NO. NO. NUMBER FSCM NO. NO. 
5233L12D 28480 4 15 599-121 72765 2 3 
5233L12E 28480 4 70 6-32X5-16 80120 4 17 
5233L16A 28480 2 22 64-720-6 71785 13 5 
5233L16B 28480 4 20 65100 79727 2 13 
5233L16E 28480 2 28 7120-1819 28480 2 26 
5233L19B 28480 4 39 80-6912-5100-00 95354 4 67 
5233L2A 28480 3 9 801-COOY5S202M 72982 11 4 
5233L28 28480 3 2 801-012Ү555202М 72982 10 4 
5233L41A 28480 4 91 8120-004L 28480 14 1 
5233L44A 28480 1 4 83050E 04009 2 27 
5233L47A 28480 4 82 83054H 04009 2 6 
5233L6A 28480 4 32 832-2 95712 23 4 
523316С 28480 4 62 833-13 95712 23 5 
5233L65B 28480 4 16 834-32 95712 23 3 
5233L65C 28480 4 80 8942-3 76854 4 13 
5233L65D 28480 4 49 91-6915-1500-00 95354 4 63 
5233L65E 28480 4 40 91-6918-15(0-00 95354 4 64 
5233L65F 28480 4 41 9100-0170 28480 4 44 
5233L83A 28480 2 10 92201 78526 4 51 
5233L83B 28480 4 25 9520-4 95712 23 8 
57-40500-375 02660 12 1 


LATEST NATIONAL STOCK NUMBER ASSIGNMENTS 


Figure Item Figure Item 
Stock Number No. No. Stock Number No. No. 
5910-00-069-0362 8 5 5910-00-774-7319 11 2 
5910-00-069-0362 10 2 5910-00-774-7319 16 3 
5910-00-069-0362 15 7 5910-00-809-5484 4 66 
5910-00-075-9238 8 1 5910-00-809-5484 16 1 
5910-00-078-1950 15 1 5910-00-809-5484 20 1 
4130-00-131-5818 4 56 5910-00-809-5484 21 1 
5905-00-494-4622 9 29 5910-00-852-2666 4 76 
5910-00-544-6742 8 5 5305-00-883-0633 2 17 
4935-00-763-7304 1 4 5950-00-931-3744 4 51 
5910-00-772-6728 19 2 6625-00-961-9618 4 4 
5910-00-774-7294 5 3 


LATEST PART NUMBER ASSIGNMENTS 


FIG. ITEM 
PART NUMBER FSCM NO. NO. 
RD15C220J5C 00853 8 2 
5233L 28480 1 1 


ADDITIONAL LATEST NATIONAL STOCK NUMBER ASSIGNMENTS 


FIG. ITEM 
STOCK NUMBER NO. NO. 
6625-00-071-1664 1 1 
5910-00-257-0227 8 2 
6625-00-618-5976 4 39 
5910-00-916-0331 4 73 
5910-00-916-0331 7 6 
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By Order of the Secretary of the Army: 


BERNARD W. ROGERS 
General United States Army 
Chief of Staff 
Official: 
J. C. PENNINGTON 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


To be distributed in accordance with DA Form 12-31, Direct and General Support maintenance re- 
quirements for OV-1A, B, C and OV-1D Aircraft. 


RECOMMENDED CHANGES TO EQUIPMENT TECHNICAL PUBLICATIONS 


SOMETHING WRONG WITH PUBLICATION 


FROM: (PRINT YOUR UNIT'S COMPLETE ADDRESS) 


THEN OT DOWN THE 

DOPE ABOUT IT ON THIS FORM. 

CAREFULLY TEAR IT OUT, FOLD II 

AND DROP IT IN THE MAIL. иа SENT 


шин I... 


IN THIS SPACE, TELL WHAT IS WRONG 


| AND WHAT SHOULD BE DONE ABOUT IT. 


PRINTED NAME, GRADE OR TITLE AND TELEPHONE NUMBER SIGN HERE 


DA RM 2028-2 PREVIOUS EDITIONS P.S.--IF YOUR OUTFIT WANTS TO KNOW ABOUT YOUR 


JUL 79 ARE OBSOLETE. RECOMMENDATION MAKE A CARBON COPY OF THIS 


AND GIVE IT TO YOUR HEADQUARTERS. 


Linear Measure 


1 centimeter = 10 millimeters = .39 inch 

1 decimeter = 10 centimeters = 3.94 inches 
1 meter = 10 decimeters = 39.37 inches 

1 dekameter = 10 meters = 32.8 feet 

1 hectometer = 10 dekameters = 328.08 feet 
1 kilometer = 10 hectometers = 3,280.8 feet 


Weights 


1 centigram = 10 milligrams = .15 grain 

1 decigram = 10 centigrams = 1.54 grains 

1 gram = 10 decigram = .035 ounce 

1 decagram = 10 grams = .35 ounce 

1 hectogram = 10 decagrams = 3.52 ounces 
1 kilogram = 10 hectograms = 2.2 pounds 

1 quintal = 100 kilograms = 220.46 pounds 

1 metric ton = 10 quintals = 1.1 short tons 


To change To 
inches centimeters 
feet meters 
yards meters 
miles kilometers 


square inches 
square feet 
square yards 


square centimeters 
square meters 
square meters 


square miles square kilometers 
acres square hectometers 
cubic feet cubic meters 
cubic yards cubic meters 
fluid ounces milliliters 

pints liters 

quarts liters 

gallons liters 

ounces grams 

pounds kilograms 

short tons metric tons 
pound-feet Newton-meters 


pound-inches Newton-meters 


°F Fahrenheit 


temperature 


The Metric System and Equivalents 


Liquid Measure 


1 centiliter = 10 milliters = .34 fl. ounce 

1 deciliter = 10 centiliters = 3.38 fl. ounces 
1 liter = 10 deciliters = 33.81 fl. ounces 

1 dekaliter = 10 liters = 2.64 gallons 

1 hectoliter = 10 dekaliters = 26.42 gallons 
1 kiloliter = 10 hectoliters = 264.18 gallons 


Square Measure 


1 sq. centimeter = 100 sq. millimeters = .155 sq. inch 

1 sq. decimeter = 100 sq. centimeters = 15.5 sq. inches 

1 sq. meter (centare) = 100 sq. decimeters = 10.76 sq. feet 

1 sq. dekameter (are) = 100 sq. meters = 1,076.4 sq. feet 

1 sq. hectometer (hectare) = 100 sq. dekameters = 2.47 acres 
1 sq. kilometer = 100 sq. hectometers = .386 sq. mile 


Cubic Measure 
1 cu. centimeter = 1000 cu. millimeters = .06 cu. inch 


1 cu. decimeter = 1000 cu. centimeters = 61.02 cu. inches 
1 cu. meter = 1000 cu. decimeters = 35.31 cu. feet 


Approximate Conversion Factors 


Multiply by 


2.540 
.305 
.914 

1.609 

6.451 
.093 
.836 

2.590 
.405 
.028 
.765 

29,573 
.473 
.946 

3.785 

28.349 
.454 
.907 

1.356 

.11296 


То сһапде То Multiply by 
ounce-inches Newton-meters .007062 
centimeters inches .394 
meters feet 3.280 
meters yards 1.094 
kilometers miles .621 
square centimeters square inches .155 
square meters square feet 10.764 
square meters square yards 1.196 
square kilometers square miles .386 
square hectometers acres 2.471 
cubic meters cubic feet 35.315 
cubic meters cubic yards 1.308 
milliliters fluid ounces .034 
liters pints 2.113 
liters quarts 1.057 
liters gallons .264 
grams ounces .035 
kilograms pounds 2.205 
metric tons short tons 1.102 

Temperature (Exact) 
Celsius %C 


5/9 (аНег 


subtracting 32) 


temperature 


РІМ: 036813-000 


